 OBIECTIVE SI TERMENE ALE OBIECTIVELOR în conformitate cu prevederile Protocolului privind apa si sanatatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Conventia privind protectia si utilizarea cursurilor de apa transfrontiera si a lacurilor internationale, adoptata la Helsinki la 17 martie 1992 Nr crt Obiective în conformitate cu art 6 din Protocol Obiective specifice Termen I Calitatea apei potabile distribuite (art 6, para 2 (a)) Conformarea valorilor pentru oxidabilitate, amoniu, aluminiu, fier, nitrati, plumb, cadmiu, pesticide si mangan cu standardele Directivei privind calitatea apei destinate consumului uman 31 12 2015 Obiective intermediare: - pentru oxidabilitate, amoniu, aluminiu, fier, pesticide si mangan pentru localitatile cu populatie peste 100 000 locuitori - pentru oxidabilitate si turbiditate pentru localitatile cu populatie cuprinsa între 10 000 si 100 000 locuitori - pentru oxidabilitate pentru localitatile sub 10 000 locuitori 31 12 2010 - pentru amoniu, nitrati, aluminiu, fier, plumb, cadmiu, pesticide si mangan pentru localitatile cu populatie cuprinsa între 10 000 si 100 000 locuitori - pentru amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, plumb, cadmiu si pesticide pentru localitatile sub 10 000 locuitori 31 12 2015 II Reducerea numarului de epidemii hidrice si a îmbolnavirilor asociate apei (art 6, para 2 (b)) Mentinerea unei incidente cât mai scazute a bolilor asociate apei, care sa nu depaseasca 20 %oooo 31 12 2015 III Accesul populatiei la apa potabila (sistem centralizat sau la alte mijloace de aprovizionare cu apa potabila) (art 6, para 2 (c)) Îmbunatatirea calitatii si accesului la infrastructura de apa potabila prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apa în sistem centralizat în majoritatea zonelor urbane si rurale 31 12 2015 IV Accesul la sanitatie (art 6, para 2 (d)) Îmbunatatirea calitatii si accesului la infrastructura de apa uzata (statii de epurare si canalizare) prin asigurarea serviciilor specifice 31 12 2018 Obiective intermediare: - pentru aglomerarile cu o populatie echivalenta mai mare de 10 000 p e (pentru colectarea apelor uzate urbane) 31 12 2013 - pentru aglomerarile cu o populatie echivalenta mai mare de 10 000 p e (pentru epurarea si evacuarea apelor uzate urbane) 31 12 2015 V Nivelurile de performanta ale sistemelor centralizate si altor asemenea masuri privind alimentarea cu apa (art 6, para 2 (e)) 1: Reducerea cu 25% a nivelului pierderilor actuale din re?eaua centralizata de apa potabila prin: îmbunatatirea performan?elor re?elei de distribu?ie a apei potabile; înlocuirea materialelor care nu respecta standardele ?i reglementarile europene (în special conductele din azbest) 31 12 2020 2: Îmbunatatirea serviciilor de distributie a apei potabile prin stabilirea unei structuri eficiente la nivel regional pentru serviciile de apa publice (regionalizarea serviciilor de apa) 31 12 2010 VI Nivelurile de performanta ale sistemelor centralizate si ale altor asemenea masuri privind salubritatea (art 6 para (2) (e) Reabilitarea, modernizarea si extinderea retelei de canalizare Îmbunatatirea epurarii apelor uzate urbane prin: construirea/extinderea/modernizarea statiilor de epurare a apelor uzate Stabilirea de structuri eficiente de management al apelor (structuri eficiente la nivel regional pentru managementul serviciilor privind apele uzate) 31 12 2018 VII Aplicarea bunelor practici recunoscute pentru gospodarirea alimentarii cu apa, incluzând protectia apelor folosite ca sursa pentru apa de baut; (art 6, para 2 (f)) Stabilirea zonelor de protectie sanitara pentru toate captarile de apa potabila Continuu VIII Aplicarea bunelor practici recunoscute pentru managementul salubritatii (art 6, para 2 (f)) Cresterea nivelului calitatii serviciilor de sanitatie furnizate de operatorii regionali de apa 31 12 2018 IX Ape uzate netratate evacuate accidental în resursele de apa (art 6, para 2(g) (i)) 1: Reducerea nivelului apelor uzate netratate evacuate în resursele de apa 31 12 2018 2: Prevenirea si reducerea impactului poluarilor accidentale (prin implementarea la nivelul unitatilor potential poluatoare a planurilor de prevenire si reducere a poluarilor accidentale) Continuu 3: Implementarea sistemelor de avertizare a poluarilor accidentale Continuu X Evacuari accidentale de ape netratate provenite din revarsari ale apelor pluviale netratate din sistemele de colectare a apelor uzate, în resursele de apa (art 6, para 2 (g) (ii)) Reducerea evacuarilor de ape netratate provenite din revarsari ale apelor pluviale netratate din sistemele de colectare a apelor uzate, în resursele de apa, prin realizarea de bazine tampon/bazine de stocare temporara 31 12 2021 XI Calitatea apelor uzate evacuate din instalatiile de epurare a apelor uzate în resursele de apa (art 6, para 2 (h)) Îndeplinirea cerin?elor Directivei Cadru privind Apa si a altor Directive ale Uniunii Europene referitoare la calitatea apei 31 12 2027 XII Depozitarea sau reutilizarea namolului din sistemele centralizate de canalizare sau din alte instalatii de salubrizare(art 6, para 2 (i), prima parte) Aprobarea Strategiei Nationale de gestionare a namolului de epurare 31 12 2014 XIII Calitatea apei uzate folosite pentru irigatii (art 6, para 2 (i), a doua parte) Nu s-a propus un obiectiv XIV Calitatea apelor care sunt folosite ca surse pentru apa potabila (art 6, para 2 (j), prima parte) Implementarea prevederilor Directivei Cadru privind Apa în ceea ce priveste calitatea apelor de suprafata care sunt folosite ca sursa pentru apa potabila 31 12 2015 XV Calitatea apelor utilizate pentru acvacultura sau pentru producerea sau recoltarea molustelor Îndeplinirea cerintelor privind calitatea apelor utilizate pentru producerea sau recoltarea molustelor Continuu XVI Calitatea apelor care sunt folosite ca surse pentru apa potabila, care sunt în general folosite pentru îmbaiere (art 6, para 2 (j), a doua parte) 1: Asigurarea unui nivel înalt de protectie a apelor de îmbaiere Permanent 2: Monitorizarea calitatii apei de îmbaiere Permanent 3: Evaluarea si clasificarea calitatii apelor de îmbaiere 31 12 2015 4: Gestionarea calitatii apei de îmbaiere Permanent 5: Informarea publicului asupra rezultatelor monitorizarii calitatii apei de îmbaiere si a masurilor de gestionare a riscurilor cu scopul de a preveni pericolele pentru sanatate, în special în contextul poluarii previzibile pe termen scurt sau situa?ii anormale Permanent Obiective intermediare: - stabilirea profilelor pentru apele de îmbaiere 31 03 2011 XVII Aplicarea bunelor practici recunoscute pentru gospodarirea apelor închise disponibile în general pentru îmbaiere (art 6, para 2 (k)) 1: Elaborarea si publicarea unui ghid privind bunele practici pentru piscine 30 12 2014 2: Monitorizarea calitatii apelor; controlul sanitar al piscinelor Permanent XVIII Identificarea si remedierea terenurilor contaminate care afecteaza negativ apele (art 6, para 2 (l)) Finalizarea si aprobarea inventarului national al siturilor contaminate 31 12 2013 XIX Eficacitatea sistemelor pentru gospodarirea, dezvoltarea si protectia si utilizarea resurselor de apa (art 6, para 2 (m)) Atingerea starii bune a apelor pâna la sfâr?itul punerii în aplicare a cerin?elor Directivei Cadru privind Apa 31 12 2027 ECE/MP WH/WG 1/2009/5 EUR/09/5086342/7 Page 36 2 